apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
  name: python-curl-test
spec:
  steps:
    - name: run-curl-test
      image: python-curl-test:latest
      script: |
        #!/usr/bin/env python
        import subprocess
        import sys

        command = ["curl", "http://nonexistent.endpoint"]

        try:
            process = subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
            stdout, stderr = process.communicate()
            if process.returncode != 0:
                raise subprocess.CalledProcessError(process.returncode, command, output=stderr)
            print(stdout)
        except subprocess.CalledProcessError as e:
            print("Command failed with error {}: {}".format(e.returncode, e.output), file=sys.stderr)
            sys.exit(e.returncode)
